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Parts available from Newark 
214-458-2528 


24 pin - 81F 133 

26 pin - 89F567 

Color Coded Planar Ribbon 
Cable - 81F5065WA 100’ 
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| Note: 


The 24 pin connector plugs 
into the bottom piug inside 
each drawer. The top plug is 
for the house lights and 
curtain control board plug. 
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26 Pin Drawer Connecter 
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Green 
Blue 
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Orange 


Yellow 


Cut 18 gray 
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